Laboratuvar Cihazları ve Kullanım alanları 


laboratuvar cihazları Çeşitli araştırma alanlarında yaygın bir şekilde tercih edilen ürünler hızlı 
sonuçlar elde etmek için önemlidir. Ülkemizde önemli derecede ilgi gösterilen laboratuvar alanlarında 
yapılan analizler genelde insan sağlığına yararlı ve zararlı bileşenleri ortaya çıkarmada etkili 
olmaktadır. 56 yıldır güvenli ve uygun fiyat seçenekleri ile laboratuvar cihazları konusunda hizmet 
alabileceğiniz sayılı firmalar arasında yer alıyoruz. Ürünlerin kullanımı oldukça basittir. Türkçe 
arayüzüne sahip cihazlarımız 2 yıl garanti kapsamı altında, kullanım kitapçığı ile en hızlı şekilde sizlere 
teslim edilir. 

Bu Cihazlar Hangi Alanlarda Kullanılır ? 

Hastane, Üniversite ve üretim yapan tesislerin kullandığı bu ürünler farklı özellikleri sayesinde daha 
cazip bir hale gelmiştir. Yeni teknolojiyi internet üzerinden güncellemenize olanak sağlayan cihazlar 2 
yıl garantili olması yanı sıra 10 yıla kadar yedek parça imkanı sayesinde ihtiyaçlarınızı daha 
kolaylaştırmaktadır. Yerli ve dış ülkelerden ithal edilen bu ürünlerin kullanım alanları oldukça 
yaygınlamıştır. Gıda ve Sağlık alanları başta olmak üzere , adını duymadığınız birçok laboratuvar 
malzemeleri de bu kategoride yer almaktadır. Türkiye'Nin birçok yerine araş kargo ile güvenli bir 
şekilde gönderim seçeneği sunuyoruz, müşterilerimizin ucuz ürün yerine öncelikle kaliteli ürünler 
konusunda firmamızdan bilgi alması daha mantıklı olacaktır. Analiz ve araştırmalarınız için en ideal 
markaları kolay bir şekilde sayfamızdan temin edebilir, online teklif formu ile fiyat teklifi taleplerinizi 
iletebilirsiniz. 

En Çok Satılan Markalar Nelerdir ? 

Kalitesini kanıtlamış ve birçok kişinin tercih ettiği laboratuvar ürün markaları; Brand, Rocker, Hanna, 
Ohaus, Precisa, Kem, KNF,Soif, Olympus 






